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9, Der Koeffizient der Selbstinduktion des Schlietagskreises.

In den Formeln, die wir in diesem Kapitel fur die Vorgange in
elektrischen Schwingungskreisen aufgestellt haben, ist jeder Schwingungs-
kreis definiert durch seine Kapazitat, seine Selbstinduktion und seinen
Widerstand. Die Kapazitat eines Plattenkondensators, einer Leideiier
Flasche ocler einer Flaschenbatterie-, wie man sie in Thomsonschen
Scbwingungskreisen zu benutzen pflegt, kann man leicht berechnen1)
oder experimentell mit anderen bekannten Kapazitaten vergleichen, z. B.
aus der Starke des Entladimgsstromes bei bekannter Potentialdifferenz
oder mit Hilfe von Wechselstromen durcn die Anwendung einer Schal-
tung, wie sie als Wheatstonesche Briicke zur Bestimmung galvani-
scher Widerstande bekamit ist (vgl. Kapitel VI, Abschnitt 19, S. 404).

Nacli clem letzteren Verfahren kann man, wie an den genannten
Stellen ebenfalls ausgefuhrt ist, auch den Koeflizienten der Selbstinduktion
experimentell mit bekannten Induktionskoeffizienten vergleichen, oder
man kann auch Methoden angeben, urn ihn in absolutem Mafie zu messen.
Bei den Her behandelten Fallen elektrischer Schwingungen sind aber
die Selbstinduktionskoeffizienten des Schliefiungskreises stets auBerordent-
lich klein, da ja z. B. bei den Versuchen Feddersens der SchlieBungs-
draht nur aus langen, geradlinig gefiihrten Stiicken bestand. Noch kleiner
sincl sie in den unten naher zu studierenden Fallen von elektrischen
Schwingungen an geraden, kurzen Dr'ahten, wie sie Hertz kennen ge-
lehrt hat. Solche kleine Selbstinduktionskoeffizienten lassen sich wohl
mit anderen von gleicher GrroBenordnung experimentell vergleichen. Aber
ihren absoluten Betrag zu messen, daftir versagen die sonst benutzten
Methoden. Es ist daher erforderlich, fur gewisse einfache Formen des
Schliefiungskreises, bzw. der Strombahn, den Betrag der Selbstinduktion
auf theoretischem Wege zu ermitteln.

Die Theorie eiiaubt ja nun auch fur jede bestimmte Gestalt des
SchlieBungskreises ihren Selbstinduktionskoeffizienten L zu berechnen,
jedoeh nur, wenn die Stromverteilung innerhalb des Querschnittes des
SchlieBungskreises als bekannt angesehen wird. So haben wir oben in
Kapitel V fur gewisse einfache Falle L berechnet. Nach der dortigen
Formel (37) auf S. 335 ist fur zwei einander parallel gefuhrte Voll-

a) Bei dieser Berechnung wird dann allerdings vorausgesetzt, dafi dieselben
Formeln fiir statische Ladungen und fiir schnell wechselnde Ladungen gelten. Dies
ist streng genommen nicht der Fall, wie wir weiter unten in Kapitel IX, Abschnitt 20
des naheren sehen werden. Indes werden wir dort erkennen, dafi fiir Schwingungen
vbn der Schnelligkeit der bisher betrachteten die statischen Formeln noch. mit ge-
riugender Naherung anwendbar sind.ihrungen statt einer zwei Schwingungen  in  dem  Systeme   auftreten.
